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Telegram Gazety Lwowskiej. 


Wiedeń, 14. sierpnia. Na wezorajszem posie- 
dzeniu delegacyi Rady państwa zamkniętą została 
ogólna dyskusya nad budżetem wojny. Kanclerz hr. 
Beust odnosząc się do patryotyzmu oświadczył, że 
ułatwione będzie utrzymanie pokoju, jeżeli siła zbroj- 
na państwa zostanie niezmieniona. Oświadczył oraz, 
że mniemane wyrażenie się cesarza Napoleona, iż 
nie myśli łączyć się z trupem, jest zmyślone. 

Dzisiejsza Gazeta wiedeńska ogłasza rozkaz 
cesarski, zarządzający rozwiązanie dotychczasowego 
batalionu milieyi terytoryalnej w Tryeście. 
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Część urzedowa. 
Jego Exe. minister rolnictwa mianował Anto- 
niego Chamea praktykanta konceptowego przy 


namiestnietwie koneypientem ministeryalnym w mini- 
sterstwie rolnictwa. 


Część nieurzędowa. 
Wyciąg 2 protokołów posiedzeń Wydziału 
krajowego 
z 2., 3. G., £3.. 24. 27. i 31. lipen 1809. 

Wydział krajowy udaje się do Bukowińskiego 
Wydziału krajowego o polecenie naprawienia części 
drogi krajowej Sielecko-Zaleszczyckiej, idącej przez 
terytoryum Księstwa Bukowińskiego i o oddanie ta- 
kowej pod zarząd galicyjskiego Wydziału z wyzna- 
czeniem odpowiedniej dotaeyi na utrzymanie tej drogi 
z funduszu krajowego Bukowińskiego. Wydział uchwala 
sprzedaż drogi wołowej wzdłuż gościńca krajowego 
w powiatach Horodeńskim i Tłumackim z pozosta- 
wieniem odpowiedniej przestrzeni na domki i ogrody 
dla drożników. — Wydział uchwala wniosek do Sej- 
mu o zaniechanie drogi krajowej z Siwki do Ha- 
licza. — 

Wydział oddaje zarząd części drogi Czorsztyńsko- 
Zaborniańskiej, położonej na krańcu powiatu Myśle- 
nickiego, Wydziałowi powiatowemu Nowotargskiemu. 

Wydział udziela subwencyi na budowę dróg 
powiatowych: w powiecie Drohobyckim 2000 złr., 
w powiecie Chrzanowskim 1000 złr., w powiecie Ja- 
rosławskim 1000 zir., w powiecie Zywieckim 1500 
zir., Limanowskim 2500 złr., nareszcie Ropezyekim 
1000 złr. — 


Wydział krajowy podaje do wiadomości Wy- 
działów powiatowych rozporządzenie e. k. Namiest- 
nictwa, wydane do c. k. Starostwa w Chrzanowie, 
według którego wszelkie kary pieniężne nałożone 
na mocy $$. 60. i 61. Ust. gm. na członków gminy, 
bez względu na wyznanie religijne tych, od których 
grzywny pochodzą, wpływać mają na rzecz miejsco- 
wego funduszu ubogich. — 

Doniesienie prezesa Rady powiatowej o zarzą- 
dzonem zawieszeniu uchwały Rady powiatowej ty- 
czącej się wynagrodzenia członków jej za przyby- 
wanie na posiedzenia odstępuje Wydział krajowy 
c. k. Namiestnictwu z objawieniem zdania, że po- 
mieniona uchwała sprzeciwia się postanowieniu $. 38. 
Ust. o Repr. pow. — 

Wydział przyjmuje do wiadomości zawiadomie- 
nie, iż Najjaśniejszy Pan nie raczył udzielić sankeyi 
ustawom o używaniu języka w c. k. urzędach i są- 
dach, również ustawie o nietykalności posłów sej- 
mowych. 

C. k. Ministeryum Skarbu odmawia udzielenia 
snbweneyi dla Krakowskiego Towarzystwa dobro- 
czynności, 

Wydział krajowy odmawia petycyi Stanisławo- 
wskiej Rady powiatowej względem uzupełnienia $. 33. 
Statutu krajowego w ten sposób, iżby wnioski re- 
prezentacyi powialowych w interesie powiatu przed- 


on przychodziły bezpośrednio pod obrady sej- 
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Sobota 14. Sierpnia 1869, 


Wydział wydaje kuratoryi fundacyi $. p. Stani- 
sława hr. Skarbka absolutoryum na rachunki za 
rok 1866. 

Wydział zatwierdza nadanie stypendyów miasta 
Mikołajowa po 50 złr. na r. 1869. Antoniemu i Grze- 
gorzowi Piotrowskim i poleca Magistratowi tamecz- 
nemu rozpisanie konkursu celem nadania tych sty- 
pendyów na przyszłość, — 

Wydział krajowy oświadcza e. k. Namiostnie- 
twu w sprawie utworzenia osobnej parafii rz. kat. 
przy Lwowskim szpitalu powszechnym, że dotowanie 
probostwa z funduszu krajowego w zamian za pro- 


ponowane prawo patronatu, uważa jako nieuzasa- 
dnione i niepożądane. 


Wydział uwalnia Dr. Brodowicza przewodni- 
czącego w komitecie ustanowionym dla ułożenia pro- 
gramu budowy gmachu szpitalnego, od dalszego 
uczestnictwa w sprawie budowy, wyrażając mu po- 
dziekowanie za szczere i obywatelskiej gorliwości 
pełne zajmowanie się sprawą ułożenia programu. 

Wydział udaje się do e. k. Namiestnietwa o wy- 
danie stosownych poleceń, aby chorych na umyśle 
nie oddawano do zakładu obłąkanych bez dokładne- 
go określenia przebiegu ich słabości i aby o każdym 
wypadku popadnięcia w stan choroby umysłowej, 
władze polityczne były uwiadomione celem ustano- 
wienia lekarza psychiatry, odosobnienia chorego 
w domu lub oddania go do zakładu obłąkanych. 


Wydział uchwala wezwać kolegium lekarzy Uni- 
wersytetu Jagielońskiego do dania opinii o projekcie 
budowy nowego szpitalu w Krakowie. Rewizyę re- 
cept lekarskich dla szpitalów publicznych porucza 
Wydział krajowy Dr. Widmanowi in linea medica, 
a larinaceucie p. Kochanowskiemu quoad taxam. 

Wydział krajowy udziela Karolowi Regerowi, 
zastępcy nauczyciela przy wyższej szkole realnej za- 
sitek 500 złr. w celu kształcenia się w naukach 
technicznych za granicą. 


Dnia 10. b. m. odbyło się 5. posiedzenie 
delegacyi Rady państwa pod prezydencyą ks. 
Karola Auersperga. Na ławie ministeryalnej zasiadali 
w zastępstwie ministra spraw zewnętrznych szef sekcyi 
Falb i radea dworu Weil. 

Delegowany van der Strass zdawał sprawę o 
tytule 3. współnego ministerstwa spraw zewnętrznych. 
Komisya postawiła następujący wniosek: 

1. Na zwyczajne wydatki urzędów konsularnych 
przyjąć preliminowaną w tytule 3. pozycye 1—7 
kwotę 575.504 złr., dalej na konzulaty, które mają 
być utworzone w Shanghai i Yokohama kwotę 43.500 
złr, a na konsulat w Juez podwyższenie 4040 złr., 
a więe razem ogólna kwotę 623.044 złr. 

2. Wspólne ministerstwo spraw zewnętrznych 
ma być wezwane, aby na najbliższej sesyi przedło- 
żyło delegacyi zrewidowany i umotywowany etat kon- 
sularny, w którym byłyby iuteresa żeglugi i handlu 
uwzględnione i takie obmyslane urządzenia, któreby 
odpowiadały potrzebom teraźniejszości i przewidzieć 
się dającej przyszłości. Dalej proponuje komisya, 
żeby na dodatek do pensyi dla posła w Belgradzie 
1500 złr., na podwyższenie pensyi konzuia w Ale- 
xandryi z 1890 złr. na 3000 złr. pod tym warunkiem 
pozwolić, żeby nie przekroczono ogólnej sumy w ty- 
tule 3. pozwolonej. Po krótkiej dyskusyi i po prze- 
mówieniu Jego Excel. kanclerza hr. Beusta, przyjęto 
wnioski komisyi. 

Nadzwyczajne wydatki do tytułu 3., oraz tytułu 
4.15. przyjęto bez dyskusji, poczem po załatwie- 
niu budżetu wspólnego ministerstwa spraw zewnę- 
trznych upoważniono prezydium, aby uchwały dele- 
gacyi cislitawskiej przesłało delegacyi węgierskiej. 

Następnie odczytał sprawozdawca Winterstein 
sprawozdanie o preliminarzu wspólnego ministerstwa 
finansów, etatu pensyi, kontroli rachunkowej i nale- 
żytości celnych. 


WI. 


Za inseraty i arly- 
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Rok wydania 39. 
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Tytuły 1. zarząd centralny, 2. kasy centralne, 
3. departament rachunkowy, przyjęto bez debaty, jak 
również tytuł 4. kontrolę rachunkową i etat pensyi, 
wszystkie podług wniosku komisyi. 

Sprawozdawca Winterstein przedłożył następnie 
imieniem komisyi następujące wnioski: 

1. Wspólne ministerstwo wzywa się, żeby użyło 
swojego wpływu na to, ażeby nakoniec nastąpiła 
ugoda co do tych sum, które po akcie likwidacyi 
z d. 31. grudnia 1867 znajdują się w kasie central- 
nej oddanej od tego dnia wspólnemu ministrowi 
finansów. 

2. Wspólne ministerstwo wzywa się, żeby spo- 
wodowało przedłożenie ustaw, względem a) uregulo- 
wania rachunkowości i kontroli rachunkowej a szcze- 
góiniej b) względem organizacyi najwyższego trybu- 
nału rachunkowego. 

3. Co do budżetu na r. 1870 orzeka się, że 
dochody i wydatki w pozwolonej wysokości są ważne 
do czerwca 1871, poczem pozwolone nar. 1870 kre- 
dyty maja być uważane za wygasłe. 

Delegowany Pipitz wniósł rezolucyę wzywającą 
ministerstwo do uregulowania waluty. Przy glosowa- 
niu przyjęto wnioski komisyi, a rezolueye Pipitza po- 
stanowiono uważać za samoistny wniosek i postawić 
ją na porządku dziennym przyszłego posiedzenia. 

Zaledwie została zamknięta sesya angielskie- 
go parlamentu, a już zwracają uwagę na zada- 
nia, które oczekują przyszłą sesyę. Program posie- 
dzenia na rok 1870 jest już teraz rzeczywiście taki, 
że będzie wiecej niż wystarczającym, żeby parlament 
przez sześć miesięcy zatrudnić. Dwa bile dla Irlan- 
dyi, irlandzki bll krajowy i o wychowaniu, nastręcza- 


ja prawie podobne trudności jak kwestya kościelna; 


dalej reforma lokalnego opodatkowania i administra- 
cyi municypalnej Londynu; bil o uniwersytetach bę- 
dzie znowu wniesiony, p. Watkin Williamo zapowie- 
dział wniosek względem wyzwolenia kościoła w Wa- 
lii z pod władzy państwa, a p. Roundel Palmer żą- 
da, żeby rząd na przyszłej sesyi przedłożył jednolite 
prawo o małżeństwach dla całego połączonego kró- 
lestwa. „Times“ ntrzymuje, że to jest za wiele czyn- 
ności dla jednej sesyi parlamentu. Reforma parla- 
mentu i irlandzki bil kościelny zajęły prawie zupeł- 
nie cztery ostatnie sesye, a ustawodawcze ciało ma 
zaległości nie tylko co do nowych wymagań, lecz 
także co do bieżących spraw ustawodawstwa. „Aby 
tylko nasze instytucye utrzymać w jakim takim sta- 
nie, pisze „Times“, potrzebaby już sześć miesięcy 
rozpatrywań i debat.“ 

Minister kolonialny angielski wydał 
cyrkularz do gubernatorów australskich kolonii, w 
którym im zapowiada, że rząd wszystkie wojska od- 
woła z Kolonii z wyjątkiem jednego pułku. Ten po- 
zostający pulk będzie podzielony, jedna kompania 
zostanie w New - South - Wales, dwie w Wiktoryi, 
dwie w południowej Australii i po jednej w Queens- 
land i w Tasmanii. Jedna baterya artyleryi pozosta- 
nie w Sidney, a jeżeli rząd Wiktoryi tego sobie ży- 
czy, może (lruga pozostać w Melbourne. Zapowie- 
dziano zarazem, że w najbliższej przyszłości będą 
kolonie musiały opędzać same koszta swoich potrzeb 
wojskowych. 


Oczekiwano z wielką niecierpliwością mowy. 
którą miał mieć nowy minister oświaty 
p. Bourbeau przy rozdzielaniu nagród d. 9. b. m. 
w Sorbonie. Publiczność zgromadziła się liczniej niż 
zwyczajnie na tę uroczystość. O iitej godzinie był 
amfiteatr tego starożytnego gmachu przepełniony 
doborowem towarzystwem i tłumem uezniów liceów 
i kolegiów Paryża i Wersailu. Na honorowej estra- 
dzie widziano księcia Napoleona, arcybiskupa Paryża 
i marszałka Canroberta, wiceprezydenta senatu pana 
Roger, jeneralnego dyrektora poczt p. Vandal, aka- 
demików Dumasa, Patin, Leverrićre i innych. O 12tej 


1178 


minister oświaty. Z mowy jego | hiszpańskiego nie można nawet mówić, bez pomocy 
amerykańskich flibustyerów nie mogłoby tam było 
nawet wybuchnąć powstanie, ale ta pomoc wystarcza 
właśnie tylko na to, aby uniemożliwić zawarcie po- 
koju, leży to bowiem w interesie samych band flibu- 
styerskich, żeby walkę jak najdłużej przewlekać. 
Niewolniey, którzyby w czasach sokojnych stopniowo 
mogli uzyskać emancypaeyę, powstają teraz z dziko- 
$eia i rujnują siebie i swoich panów. „Jeżeli taki 
stan rzeczy potrwa dłużej — kończy „Times* — to 
Kuba przestanie być krajem spornym tak dla swoich 
własnych krajowców, jak i dla cudzoziemców, a je- 
żeliby raz została do unii amerykańskiej wcieloną. 
to będzie należeć do najbardziej spustoszonych sta- 
nów, którego przyprowadzenie do dawnego stanu 
będzie niemałem zadaniem polityki angielskiej.* 
Pomiędzy wiadomościami otrzymanemi z Hi- 
szpanii najważniejszem pewnie jest doniesienie, że 
kortezy niezwłocznie po swem zebraniu się w mie- 
sigeu październiku zajmą się wyborem monarchy. 
Rząd przychodzi zatem do przekonania, że dopiero 


godzinie przybył 
wyjmujemy następujące ustępy: „Moi panowie! Szla- 
chetne uczucie łączy opinię publiczną z interesami 
oświaty. Ta troskliwość jest znamieniem epoki so- 
cyalnej wielkości. Człowiek pragnie żyć w swoim 
następcy, również i narodom przewodniczy myśl 
trwałego istnienia. Nowe pokolenia, których odmło- 
dzona krew w socyalnym organizmie krąży, są rę- 
kojmią jego istnienia. Powinny one jednak przecho- 
wać uczucia, tradycye i pamięć przeszłych pokoleń. 
Wychowanie przygotowuje ich do tego zadania i spo- 
dziewam się, że nasze dzieci sprostają temu zada- 
"niu; ich usiłowania odpowiedzą naszej gorliwości 
i naszej troskliwości około oświaty, jak również 
czynnej baczności państwa, które pomnaża ogniska 
oświaty, a ciemnotę uważa za nieprzyjaciela. Jeżeli 
bezpłatność nauki elementarnej nie została podnie- 
sioną do zasady, to jednak istnieje ona dla ubogich 
i dzięki wpływowi, jaki każda szlachetna myśl wy- 
wiera, robi postępy pomiędzy ludnością wiejską. 
Liczba uczniów wzrasta po wsiach, aby się spełniło 
patryotyczne słowo cesarza, że w kraju powszechne- 
go głosowania powinien każdy obywatel umieć pisać 
i czytać. Wyższe stopnie odpowiadają rozmaitym po- 
wołaniom. Uniwersytet ma socyalne zadanie, bo jest 
państwem. Aby pozostać wiernym temu zadaniu, za- 
stosowuje on swoje nauki do różnych zawodów mło- 
dzieży i do otwartych jej dróg karyery. Prócz tego 
ma on także literackie i naukowe zadanie, którem 
jest utrzymanie wielkich tradycyi tych klasycznych 
studyów, które podług myśli swojego twórcy mają 
znajomość starożytnych języków i soeyalną i reli- 
gijna moralność za podstawę. 


styi, mianowicie zaś sukcesyi tronu, położy kres ma- 
chinacyom stronnietw. Pomiędzy stronnietwami kar- 
listowska agitacya wywołuje ciągle ze strony rządu 
nowe środki represyjne. Jednym z najulubieńszych 
środków tego stronnictwa jest, jak się zdaje, roz- 
dzielanie w wielkiej liczbie patentów na oficerów, 
gdyż prawie codziennie aresztują osoby, będące w po- 
siadaniu takich patentów. Ztąd okazuje się, że wpły- 
wy karlistowskie w szeregach prawie wszystkich ga- 
tunków broni armii ciągle są czynne. 

Paryski „Temps“ zamiesza korespondeneyg, 
która zawiera o współwinie rządu francuskiego w ru- 
chach karlistowskich następujące ciekawe szczegóły: 
Trzecią podporą, jaką prócz duchowieństwa i pie- 
niędzy karlistowskie przedsięwzięcia znalazło, jest 
rząd francuski. Nie jestem tu oskarzycielem, lecz 
tylko słabem echem obwinień, jakie eała prasa hisz- 
pańska z jak największą zaciętością przeciwko Fran- 


Czytamy w „Czasie“ w korespondencji z Rzy- 
mu: Papież powziął szczęśliwa myśl uświetnienia so- 
boru ogłoszeniem spółczesnej wystawy sztuk pię- 
knych treści religijnej. Wystawa ma trwać od igo 
lutego 1870 do 31. maja tegoż roku. Pomysł ten 
bardzo uradował tutejszych mieszkańców, a nie 


ostateczne załatwienie nierozstrzygniętych dotąd kwe- | 


jeden z nich tej pani chustkę wyciągnał i jemu oddał. 
Według opisu tych 2 chłopców sa nimi Leszek Maks, któ- 
rego zaraz wyszukano i Leopold Strzelbieki, który znikł 
ze Lwowa bez śladu. Maks sie przyznał do kradzieży, 
Margosches wyparł się twierdząc, że chustkę znalazł. 

Sąd skazał Margoschesa na % miesiace ciężkiego 
więzienia z postem w każdym tygodniu, Maksa zaś na 1 
miesiąc z postem (wniosek 5 m.). Margosches zapowie- 
dział reknrs, 

Sprzeniewierzenie na poezeie. Dnia 11. b. 
m. Stawał przed kolegium 5 sędziów (prezyd. radca sa- 
dowy p. Czajkowski, oskarzyciel zastępca prokuratora p. 
Dr. Prachtel, obrońca adw. Dr. Śmiałowski) Wacław 
Harlaender, 30 |., rz. k., stanu wolnego, expedytor po- 
cztowy w Cieszanowie. Oskarzenie opiewa: Pani Henryka 
br. Wattmanowa w Rudem oddała w czerwcu 1868 r. na 
pocztę w Cieszanowie list zawierajacy w sobie 67 złr, 
List ten jednak niedoszedł adresata. Harlaender tłamaczył 
się klamiiwie, że list ten reklamował. Śledztwo e. k. dy- 
rekeyi pocztowej wykryło, że w kasie poczty Ciesza- 
nowskiej brakło 50 złr. Harlaender przyznał się przed 
komisarzem pocztowym, że tę kwotę dla siehie zatrzymał, 


Podezas śledztwa Harlaender znikł z Cieszanowa, lecz pó- _ 


zniej nieco sam się do sądu zgłosił i do wszystkiego sie 
przyznał, Sad skaza? go na wniosek prokuratora na 2 
lata ciężkiego wiezienia z postem w każdym tygodniu. 
Skazany zapowiedział rekurs. 

(Składki na pogorzeleów.) Wydział powia- 
towy samborski przesłał komitetowi niesienia pomocy dla 
pogorzelców slanisfawowskieh 100 złr., nadto zebrano na 
tenże cel w powiecie samborskim w drodze składek 33 
zdr. 95 e, Dla pogorzelców z Rabezye w pow. drohobye- 
kim wpłynęło od zwierzchności gminy Borysławia 17 złr, 
36 c., od gminy Uniatycze 60 c., od e. k, starostwa po- 
wiatowego w Turce 6 złr., razem 23 zdr, 96 e. 

(Szezególne wypadki śmierci.) Dnia 27go 
z. m. włościanie Franciszek Zak i Michał Bladek z Przy- 
szowa kameralnego w pow. nisieckim, wracając z pola do 
domu zaskoczeni zostali przez burzę, przyezem pierwszy 
został od piorunu zabity a drugi poraniony. Tamże dnia 
30. z. m. utonęła Katarzyna Samojedanka 4 lata licząca 
kapige się w potoku. W jednym z szybów nafty w Bory- 
sławiu d. 28. z. m. zdarzyło się, że gdy wyciagano z szy- 
bu wiadro napełnione kamieniami, kawałkami drzewa itp., 
jeden kamień spadł z wiadra i zabił stojącego w szybie 
robotnika Fedora Michałyszyna. — Dnia t. b. m. Józef 
Szot i Wawrzyniee Papiak oha z Krajowie w pow. jasiel- 
skim przechodzae przez Wisloke utonęli. 


wątpię, że cały Świat mu przyklaśnie, wyjąwszy tych, 
co z zasady wszystkie czynności Papieża ganią. 

Przez czas soboru wszystkie pomniejsze uro- 
czystości, które się zwykle odbywały w kaplicy Syk- 
styüskiej, odbywać się będą w bazylice S. Piotra, 
dia łatwiejszego pomieszczenia tylu gości. Kazania 
dworskie adwentowe i wielkopostne będa po łacinie, 
przez wzgląd na przybyłych biskupów. Kaznodzieja 
papiezki Passavalli przygotował już wstępną mowę 
soborową , którą Ojciec św. odczytał i pochwalił. 
Z powodu zajęcia kilku ołtarzy w bazylice na miej- 
sce posiedzeń, przygotowano 12 ołtarzy przenośnych 
dla rozmieszczenia ich według potrzeby. Kardynał 
Borromeo przygotowuje dla biskupów wspaniałe sale 
pałacu Altieri. Tak tedy przygotowania do soboru 
z wielką czynnością postępują, i wszystko naprzód 
jest obmyślane. 

Dotąd nie zdecydowano stanowczo, czy będą 
trybuny dla książąt i oratorów, czyli przedstawicieli 
dworów na soborze, ponieważ nie ma pewności, że 
takowi się zgłoszą. Rzecz więc zostaje w zawie- 
szeniu, i rozstrzygnie się dopiero w miarę potrzeby. 

Rytualiści angielscy prosili o pozwolenie przy- 
bycia na sobór, które im chętnie udzielonem zo- 
stało. Wiadomo, że oni dotąd nie uważają się za 
odłączonych od kościoła, i w dogmatach równie jak 
w obrzędach prawie się nie różnią od katolików. 
Wielu z nich już się nawróciło, a inni zapewne 
wkrótce to uczynią. 


„Times“ podaje doniesienia z Madrytu o to- 
czonych jeszcze ciągle rokowaniach o sprzedaż 
Kuby. Rząd hiszpański nie ma być przeciwnym 
sprzedaży tej wyspy i żąda 40 milionów funtów szter- 
lingów, na co dotąd dają dopiero 20 milionów. Plan 
jest, żeby rozpisać subskrypcyę pomiędzy zamożniej- 
szą ludnością wyspy, i tym sposobem nabyć żądaną 


| 


Gospodarstwo, przemysł i handel. 

Lwów, 13. sierpnia. Na tutejszej giełdzie pla- 
cono : Pszenica 170 Æ 8 zr 30 e. do 8 złr. 60 c., żyto 
160 7 4 złr. 80 e. do 5 złr. — e., jęczmień 140 Ø 4 złr. 
20 c. do 4 złr. 30 c.. owies 100 Æ 3 złr. 50 c. do 
3 złr T0.e., kukurudza 170 Æ 4 złr. 50 c. do 4 złr. 
60 c., hreczka 140 Æ 5 złr. — e. do 5 złr. 15 c., 
koniczyna 180 ff 40 złr. — e. do 42 złr., rzepak 
150 G 13złr. — e. do 13 zdr.25 c., Inianka 150 Ø 10 zł. 
— e. do 10 zr. 25 c., groch 180 2 A złr. — e. do 
4 złr. 50 c.; łój 100 Æ 31 złr. — e. do 31 złr. 50 e., 
potaż drzewny 100 8 14 złr. 50c. do 15 złr. 50 e., 
chmiel 100 Æ 50 do 65 złr.; spirytus wiadro 13 Ar. 
e. do 13 złr. 25 e. 


cyi miota. We Francyi, powiada ona, gdzie policya 
tak ważną rolę odgrywa i prawie do nieomylności 
rości pretensyą, wszystko z wiedzą rządu od dawna 
przygotowano. Tam zakupiono broń na wojnę do- 
mową, ztamtąd ją przesyłają i tam się ona jeszcze 
na składach znajduje. .Główna kwatera sprzysięże- 
nia znajduje się w Paryżu, sztab jej jeneralny i ka- 
dry armii są nad granicą i jeżeli niektóre z nich o 
kilka mil w głąb kraju cofnieto, to tylko na to, 
ażeby im nazajutrz kazać powrócić na dawniejsze 
stanowiska. W Tuluzie prawie publicznie odbywano 
rzeczywistą radę wojenną, na której karliści mieli 
przyjść do przekonania, że walka dla nich jest nie- 
możebną. Od dwóch tygodni wreszcie włóczy się 
tak nazwany Karól VII. wzdłuż hiszpańsko-francu- 
skiej granicy, od Perpignan do St. Jean de Luz, 
nie będąc weale niepokojonym. Przypominają sobie, 
jak całkiem inaczej swego czasu Francya występo- 
wała przeciwko dziadusiowi obcego pretendenta; 
podczas kiedy tego zapraszają do rezydencyi cesar- 
skich, pierwszego wrzucono w Burgos do więzienia. 
Przypominają sobie również, jak jeszeze nie dawno 
temu obeeny rząd francuski obchodził się z wygnań- 
cami z lat 1866, 1867 i 1868, którzy obeenie stoją 
na czele uznanego rządu. Wystawieni na ciągłe 
draźnienie policyi francuskiej, ku wschodniej gra- 
nicy skierowani, zagrożeni byli za najmnieisze prze- 
kroczenie przepisów prawnych natychmiastowem wy- 
daleniem z kraju. Porównanie to prowadzi do lo- 
gicznych wniosków, nie trudnych do odgadnienia, 
których jednakże z powodu wyrażeń, w jakich je 
przedstawiają dzienniki hiszpańskie, powtarzać nie 


Ly ów, 14. sierpnia. Na wczorajszym targu były 
następujące ceny zboża i innych artykułów: mierzyca 
pszenicy (86 Æ) 3 złr. 82 c., żyta (828) 2 złr. 30e., 
jęczmienia (70 F) 2 złr., owsa (50 8) 1 złr. 67c., 
hreezki 3 złr. 20 c., ziemniaków 77 e., cetnar siana 
1 złr. 40 e., słomy w okłotach i złr. 42 c., słomy 
na paszę 1 złr. 13 e., sag drzewa bukowego 11 Ir. 
50 e., sosnowego 9 złr. 25 e. 


Ostatnia poczta. 


Wiedeń, 13. sierpnia. W delegacyi Rady państwa 
przystąpiono do ogólnych rozpraw nad budżetem minister- 
stwa wojny. Banhans jest sprawozdawcą większości, Rech- 
bauer mniejszości. Książę Dietrichstein broni pozyeyi 
wniosków rządowych ze względu na konieczność gotowości 
wojska do boju. Wachter wnosi, aby śŚciągnać podwyż- 
szenie płaey oficerów nadliczbowych. Figuly broni wnie- 
sków mniejszości, wykazuje, że obcięcia proponowane przez 
większość nie uwłaczają gotowości wojska do boju. Mertens 
przemawia za wnioskiem Wachtera. Spiegel oświadcza sie 
przeciw podwyższeniu płae sztabsoficeröw, a pragnie po- 
większenia żołdu żołnierskiego, skoro środki skarbowe na 


EA komika. 


(Rozprawy ostateczne w lwowskim c, k. są- 


sumę, za którąby potem wyspa samoistnem państwem 
została uznaną. Amerykański rząd wypracowałby 
potem stypulacye kontraktu i przyjąłby na siebie 
gwarancyę dotrzymania warunków. „Times* popiera 
sprzedaż jako korzystną dla obu stron, ale szczegól- 
nie dla Hiszpanii. Najnowsze wiadomości z Kuby 
donoszą jednak, że wojsko jest obrażone tym planem 
sprzedaży wyspy, jako uwłaczającym honorowi kraju 
i armii, a z Nowego Jorku piszą, że tamtejsza junta 
rewolucyjna Kuby zaprotestowała formalnie przeciwko 
sprzedaży wyspy. Taki stan rzeczy odroczyłby za- 
pewnie na długo pokojowe załatwienie tej sprawy. 
„Times* przewiduje dla tej perły Antylów bardzo 
smutną przyszłość. Powiada ten dziennik, że o sa- 
moistnem uwolnieniu się wyspy z pod panowania 


dzie krajowym.) Kradzież. Dnia iigo b. m. sta- 
wali przed sądem (prezyd. radca sąd, p. Petul, oskarz. 
zastępca prok. p. Buszak, obrońcy pp. adw. Dr. Berliner 
i Dr. Sokal) Lew Margosches, syn kupca ze Lwowa, 16 
I., wyznania mojżeszowego, i Leszek Maks ze Lwowa, 17 
I., gr. k., ostatni był już za kradzież karany. Oskarzenie 
opiewa: W lutym b. r. przed południem skradziono pe- 
wnej pani na ulicy Halickiej z kieszeni chustkę wartosci 
15 złr. Poszkodowana dowiedziała się od jakiegoś prze- 
chodnia, że się 3 chłopaków koło niej kręciło, z których 
jeden chustkę jej wyciagnał, a potem wraz z swymi to- 
warzyszami w rynek uciekł. Poszkodowana puściła sie 
więc w pogoń za tymi chłopcami. W rynku tymczasem 
przytrzymał jakiś fryzyer młodego, bardzo porządnie ubra- 
nego żydka, który właśnie skradzioną chustkę na ziemię 


rzucił, Zydek ów zeznał w polieyi, że spotkawszy się 


to zezwolą. Neumann broni projektowanego przez mini- 
stra wojny stanu siły zbrojnej pod choragwiami. Posie- 
dzenie trwa dalej, 

Wydział budżetowy delegacyi Rady państwa uchwa- 
lik wniosek, aby niebrać pod obrady żądania o absoluto- 
ryum i o kredyt dodatkowy na r. 1868, dopóki nie be- 
dzie złożone zamknięcie rachunków. Wniosek, aby nie 
brać pod obrady żądania kredytu dodatkowego na r. 1869 
przed przyszłym rokiem, odrzucono, 

Praga, 12. sierpnia. Większa połowa typografów 
powróciła do pracy. Za wdaniem sie przełożonego gre- 
mium drukarzy wypuszczono wczoraj bardzo wielu zecerów 
uwięzionych. 

Berlin, 11. sierpnia. „Prov. Corr,“ z powodu 
żądania dzienników wiedeńskich, aby hr. Beust ogłosił 
wszystkie poufne dokumenta majace służyć za dowód, że 
ze strony pruskiej udaremnionem zostało zawiązanie przy- 


w szynku z chłopakami, udał się z nimi na ulicę, gdzie | jaźniejszych stosunków, pisze: Rząd pruski przesłał ze 


z 


— 


1 


swojej strony do Wiednia stanowcze oznajmienia zawiera- 
jace takież żądanie. 

Hamburg, 12. sierpnia. Wszystkie przesyłki 
pocztowe i ładunek parowca „Germania*, który rozbił się 
na przylądku Race, zostały stracone, 

Paryż, 11. sierpnia, Stan zdrowia marszałka Niela 
polepszył się cokolwiek. 

Paryż, 13. sierpnia, „Constitutionnel“ pisze: Pro- 
jekt ustawy względem wyboru senatorów przez rady de- 
partamentowe, nie uzyskał większości. Cesarz podpisał zna- 
czna liczbę dekretów amnestyi za przestępstwa drukowe 
i polityczne przekroczenia. 

Paryż, 13. sierpnia. Cesarz jest nieco słaby, 
wszelako wczoraj przyjmował senatorów, Wyjazd do Cha- 
lons odłożony do soboty, Stan marszałka Niela nie pozo- 
stawia żadnej nadziei, 


TEATR., 


Dziś (przedst. niem) „Die Eselshaut“, wielka 
krotochwila w 4 aktach a 15 obrazach. 
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Przyjechali do Lwowa. 


Dnia 13, sierpnia. 

Hotel George: PP.: (Ir. Krukowiecki A, z Aksmanic.— 
Hr. Branicka A.. z Białejcerkwi. — Hr. Komorowski F., z Łu- 
czyc. — Hr. Tyszkiewicz Z., z Weryniec. — Ochocki J., 
z Wierzbowiec. — Mikulicz R, z Wołynia — Sarnecki N,, 
z Turynki. — Wolański W., z Dulib. — Zabielska Marya, 
z Łoszniowa. 

Hotel europejski: Racięcki H., z Polski. 

Hotel Langa: Neumann T., e, k. kanclesz kons., z Jass. 
— Dabrowski P., i Hersztański A, z Radziwillowa. — Rott 
J., Dr. praw, z Czerniowiec. 

Hotel angielski: Kownacki T., z Waniowa. — Limberger 
P., z Berezowicy. 


Wyjechali ze Lwowa. 


Dnia 13. sierpnia, 
PP. Hr. Drohojewski J., do Balic. — Hr. Drobojewski 
Z, do Krukienie. — Hr. Komorowski A., do Konotop. — Br. 
Wassylko L., do Nowoselitz. — Abgarawicz T., do Bratyszowa. 
— Czajkowski J., do Sarnek. — llasiewiez A, do Krakowa.— 
Łukasiewicz I., na Bukowine — Niezabitowski K., do Płu- 


howa. — Ordyński S., do Sądowej Wiszni. — Passakas I., do 
Kolanek, — Sucharzewski I, do Mielca. — Torosiewicz E. do 
Zastawiec. — Zakrzewski A., do Wiktorowa. — Golz E, do 
Cieszyna. — Glugowski J., do Polski. — Ławrowski J., kan., 
do Chełmna. — Marmerosz K,, adwokat, do Stanisławowa. — 
Ziętkiewicz I., e. k. pens. kapitan, do Hulezy. 


T 
Spostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie. 
Dnia 13. sierpnia 1869. 
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7. god. zrana| 32636 | +10.0 83 2 m | 3 
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9.god. wiecz.| 327.49 + 8.6 88, . „ 2 


Odpowiedzialny redaktor Adolf Rudyaski. 
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AN U E E N % 


(1856) Ogloszenie 
względem rozdawania premiów za chów koni 
na rok 1869, 

Nr. 36488. 1. Jego c. k. Apostolska Mość ra- 
czył najwyższem postanowieniem z dnia 3go lutego 
1866 najłaskawiej przyzwolić, aby premia dotąd dla 
podniesienia chowu koni z funduszów państwa wy- 
znaczane także i w bieżącym roku udzielane no 
tudzież, uby tak właściciele premiami obdzielonych, 
Jako też chodownicy koni, którzy dla niedostateczno- 
ści premiów tylko pochwała nagrodzeni zostali, otrzy- 
mali medale, które na głównej stronie popiersie Jego 
c. k. Apostolskiej Mości, na odwrotnej zaś stronie 
napis: „za dobry chów i pielęgnowanie koni“ przed- 
stawiają, 

2. Tegoroczne rozdawanie premiów odbędzie 
się w następujących stacyach konkursowych i dniach: 
we Lwowie 4. września 1869, 


w Tarnopolu i 1 » 
W Stanisławowie 13. M j 
w Stryju 16. » » 
w Rzeszowie 21. M si 
w Wadowicach 24. zj R: 
w Jaśle — z 
w Sanoku 30. 2 » 


3. Dla każdej z tych stacji są w moe najwyż- 


szego Postanowienia z dnia 3go lutego 1866 wyzna- 


czone: 

N elf premium w kwocie 12 dukatów za naj- 

9 wa ią klacz z dorodnem źrebięciem; 0 

A kol Premium w kwocie 8 dukatów dla drugiej 

c) yt: i najlepszej klaczy z udatnem źrebięciem; 

i FE 3 po 4 dukatów dla następnych naj- 
d) jedno Jszych nagrody klaczy ze źrebiętami; 

" Premium w kwocie 10 dukatów za taka 


trzechletuiz du ią 
zapowiada klacz, która największą płodność 


e) jedno premium w kwocie 7 dukatów, i 


najgodniejsze nagrody trzechletnie klacze, ogó- 

łem przeto 10 premiów w kwocie 58 dukatów. 

4. Do ubiegania się o te premia będą przy- 
puszczone : 

a) klacze stadne od 4 do 7 lat mające z dorodnem 
zrebieciem, które sa należycie pielęgnowane, 
zdrowe, silne i posiadają własności obiecujące 
dobry rozpłodek; 

b) trzyletnie klacze, które zapowiadają szezególną 
zdolność do rozpłodu, a przez użycie do pocią- 
gów nie zostały jeszcze widocznie sterane. 

5. Właściciele klaczy o premia konkurujących 
muszą wykazać świadectwem przełożonego gminy, że 
albo klacz ze Źrebiębiem przedstawiona już przed 
urodzeniem Zrebiecia była ich własuością, albo że 
przedstawiona trzechletnia klacz jest urodzona z kla- 
czy, która w czasie urodzenia (miotu) do nich na- 
leżała i od nich została wychowana. 

6. Klacz, która już raz premium otrzymała, 
może aż do 7go roku życia jeszcze o dalsze pre- 
mium konkurować, jeżeli w jednym z lat nastepuja- 
cych po pierwszem uzyskaniu premium znowu z do- 
brem Zrebigeiem przedstawiona zostanie. 


— mn 


(3)| f) trzy premia po 3 dukaty za następne z kolei |złożonej w wymienionych stacyach konkursowych 


komisyi mieszanej, która większością głosów wszyst- 
kich obecnych jej ezłonków orzeka. W razie zró- 
wnoważenia głosów rozstrzyga los. 

9. Ponieważ premia te przedewszystkiem dla 
chodujących konie na małą skalę są przeznaczone, 
więc klącze większych posiadaczy ziemskich mogą 
o tyle tylko być do współubiegania się przypuszczo- 
ne, iż tymże nie owe premia, lecz za sztuki od nich 
do konkureneyi przedstawione i za godne nagrody 
uznane, udzieloną będzie publiczna pochwała wraz 
z medalem jako uznanie odpowiednie socyalnemu 
stanowisku tych posiadaczy koni. 

Dalsze przepisy dotyczące premiów za chów 
koni objęte są wysokiemi ministeryalnemi rozporzą- 
dzeniami z dnia 27. kwietnia 1857 (Dz. u.p. Nr.85), 
18. lutego 1860 (Dz. u. p. Nr.47) i 47. marca 1866 
(Dz. u. p. Nr. 4). 

— Z e. k. Namiestnietwa. 
Lwów. dnia 4. sierpnia 1869. 


(1847) G b i ra ti G) 
Nro. 1924. Vom k. k. Bezirksgerichte in Ro- 


e 


Zniatéw wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 


Klacze, które już dwa premia otrzymały, są od! zur Einbringung der durch Israel Horowitz wider 


dalszej konkureneyi wykluczone. 


Elias Weissmann erfiegten Forderung von 105 fl. dit. W. 


Również mogą trzyletnie klacze, które jako]. NR. G. die dem Letzteren gehörige, in Rożniatów 
takie premium otrzymały, jeszcze dwa razy premia unter ENT, 386 gelegene, keinen Tabularkdrper Dil- 


uzyskać. 
7. Premia chowu mogą być przyznane tylko 
klaczom ze wszechmiar za godne tychże uznanym. 
Godność nagrody ocenia się według wyższego 
lub niższego stopnia rzeczywistego stanu krajowego 
chowu koni w Policy każdej stacyi konkursowej. 
Klacze, na których są widoczne ślady zanied- 
banego pielęgnowania, nie mogą premium uzyskać. 
8. Ocenienie godności nagrody przedstawio- 
nych klaczy ze źrebiętami i trzyletnich klaczy, tu- 
zież przyznanie samychże nagród, jest zadaniem 


dende, gerichtlich auf 260 fl. dft. W. abgeſchätzte Re- 


alität bei dem Hiergerichte in 3 Lieitationsterminen, 
nämlich am 13. September, 14. October und 17. No⸗ 
vember 1869, jedesmal um 10 Uhr Vormittags in 
den erſten zwei Terminen um oder über den Schät⸗ 
zungswerth, im dritten Termine aber auch unter bem- 
ſelben Bffentlid) veräußert werden wird. 

Die Lieitations-Bedingungen und der Schät— 
zungsaet können bei Gericht eingeſehen werden. 

Vom k. k. Bezirksgerichte, 
Rożniatów, am 27. Juli 1869. 
e 


1 


e 


(1884) E die t. ( 
Nro. 1888. Vom k. k. Bezirks gerichte zu Ty- 
smienitz wird dem, dem Leben und Wohnorte nach 
unbekannten Joachim Glück bekannt gegeben, daß 
nach deſſen im Jahre 1853 in Tysmienitz verſtorbe⸗ 
ner Mutter Chane Glück, dann deſſen im Jahre 1863 
in Freiberg verftorbenem Vater Abraham Glück die 
Verlaſſenſchafts-Abhandlung eingeleitet worden iſt, 
weßhalb derſelbe aufgefordert wird, ſich binnen Einem 
Jahre von dem unten angeſetzten Tage bei dieſem 
Gerichte zu melden, und die Erbserklarung anzubrin⸗ 
gen, widrigens die Verlaſſenſchaft mit den ſich mel⸗ 
denden Erben und dem für ihn aufgeſtellten Curator 
Moritz Schulmann abgehandelt werden wird. 
Tyśmienitz, am 29. Juni 1869. 


(1882) CE DD i c t (1) 
Nro. 1724. Das k. k. Bezirksgericht in Dukla 
macht bekannt, daß in der Concursverhandlung des 
Alexander Landau und Jacob Majer Katz zur Wahl 
eines neuen Gläubigerausſchuſſes, und eventuell auch 
eines neuen Vermögensverwalters durch diejenigen 
Gläubiger, welche von ihren Anſprüchen zur Concurs⸗ 
maffe nicht zurückgetretten, oder in den Liquidirungs— 
prozeſſen nicht fachfaͤllig geworden find, der Termin 
auf den 15. September 1869 um 10 Uhr Vormittags 
beſtimmt worden iſt. a 

Diejenigen Gläubiger, welchen die dießbezüg- 
liche Verſtändigung nicht rechtzeitig zugeſtellt werden 
konnte, werden hievon durch dieſen Edict und den 
ad actum beſtellten Curator Hr. Notar Thomas Wit- 
kiewiez verſtändigt. 

Dukla, den 15. Juli 1869. 
US Obwieszczenie. (1) 

r. 12235. Ces. król. sąd obwodowy Tarnowski 

niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż pp. Karolina 
Brandt, Jan Brandt imieniem nieletnich Rudolfa i 
Henryka Brandtów, zaś pp. Karolina, Antonina, Fran- 
ciszka i Amalia Brandt, tudzież Joanna z Brandtów 
Siedlecka imieniem własnem przeciw Karolinie z Szaj- 
noków Kwiatkowskiej i Wicentemu Kwiatkowskiemu, 
a w razie śmierci ich przeciw spadkobiercom ich 
o extabulacyę sumy 90 duk. hol. ze stanu biernego 
dóbr Sadkowej góry skargę wnieśli i o pomoc sy- 
dową prosili, w skutek czego termin na dzień 19g0 
listopada 1869 godzinę 10tą rano wyznaczonym został. 

Ponieważ pobyt zapozwanych, a ewentualnie 
ich spadkobierców jest niewiadomym , przeznaczył 
tutejszy sąd dla zastępstwa na koszt į niebezpie- 
czeństwo zapozwanych tutejszego p. adwokata Dra. 
Kapiszewskiego z substytucya Dra. Kwiatkowskiego 
na kuratora, z którym wniesiony spór według ustawy 
cyw. dla Galicyi przepisanej przeprowadzonym będzie. 

Tym edyktem przypomina sie zapozwanym, 
ażeby w przeznaczonym czasie albo się sami osobi- 
ście stawili, albo potrzebne dokumenta przeznaczo- 
nemu zastępcy udzielili, lub też innego obrońcę 
obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, ogólnie do 
bronienia prawem przepisanych środków użyli, ina- 
czej z owego opóźnienia wynikające skutki sami so- 
bie przypisaćby musieli. 

Z rady e. k. sądu obwodowego. 
_Tarnów, dnia 5. sierpnia 1869. 


(1877) CG. ti est: ui 

Nro. 8896, Vom k. k. Kreisgerichte in Stani- 
sławów wird hiemit kundgemacht, daß zur Hereinbrin— 
gung der von der allgemeinen Verſorgungsanſtalt in 
Wien gegen Josef Jasiński erſtegten Forderung pr. 
32252 fl. 64 kr. öſt. W. ſ. N. G. die in der galizi⸗ 
ſchen Landtafel Dom. 35, pag. 419, 423 und 443 ein⸗ 
geſchriebenee Güter Zabłotów ſammt Demyeze und 
Tułuków, Kołomeaer Kreiſen, in dret Terminen, und 
zwar: am 21. October 1869, am 23. December 1869 
und 3. Februar 1870, jedesmal um 10 Uhr Vormit⸗ 
tags im Executionswege unter nachſtehenden Bedin— 
gungen werden veräußert werden: 

1. Als Ausrufspreis wird der gerichtlich erho- 
bene Schätzungswert dieſer Güter von 241.474 fl. 
30 kr. öſt. W., wovon auf Zabłotów 69.931 fl., au 
Demycze 106.169 fl. und auf Tułuków 65374 fl. 
30 kr. entfallen, beſtimmt. 

Bei den zwei erſten Feilbietungstagſatzungen 
werden diefe Güter unter dem Schätzungswerthe nicht 
hintangegeben, dagegen im dritten Termine auch un— 
ter dem Schätzungswerthe veräußert werden. 

2. Jeder Kaufluſtige hat vor Stellung eines An⸗ 
bothes 10% des Schätzungswerthes im Baaren oder 
in Staatsobligationen, in Pfandbriefen der National⸗ 
bank oder des galiziſch ſtändiſchen Creditvereines nach 
dem letzten in der Wiener Zeitung amtlich notirten 
Courswerthe als Vadium zu Handen der Licitations. 
Commiſſton zu erlegen — die executionsführende An- 
ſtalt iſt von dem Erlage eines Vadiums befreit. Nach 
Beendigung der Feilbietung wird das Vadium des 
Meiſtbietenden von der Commiſſton zurückbehalten, 
und dasſelbe in den Kaufpreis eingerechnet, die übri— 
A, Vadien dagegen werden deren Erlegern rückge— 
tellt. 

Hievon werden beide Theile, dann die Hypo— 
thekargläubiger zu eigenen Händen, endlich alle dic- 
jenigen Gläubiger, welche nach dem 27. October 1868 
an die Landtafel gelangen ſollten, oder denen aus 
was immer für einer Urſache gar nicht oder nicht 
rechtzeitig der Licitationsbeſcheid zugeſtellt ſein ſollte, 
durch Edicte und den fur fie hiemit beſtellten Curas 
tor Hr. Advocaten Dr. Szydłowski verſtändigt. 

Stanislau, 17. Juli 1869. 


— 


— 
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E d yk L (1) 
Nr. 7733. Ces. król. sad obwodowy w Przemy- 
ślu niniejszem wiadomo ezyni, że w skutek prośby 
Dyrekeyi pierwszej austryaekiej kasy oszczędności 
we Wiedniu na zaspokojenie pretensyi przez nią wy- 
granej w ilości 20.665 złr. 56 kr. a. z p. n. egze- 
ucyjna licytacyę dóbr Duńkowice, w obwodzie Prze- 
myskim położonych, rozpisuje, i takowa w tutejszym 
c. k. sądzie obwodowym w dwóch terminach, na 
dzień 13. września 1869 i 18. października 1869 
o godzinie 10tej przed południem oznaczonych pod 
następującemi warunkami odbędzie sie: 


1. Za cenę wywołania ustanawia się wartość 


oszacowania w kwocie 132.967 złr. a. w. 
2: 
przed 


rozpocząciem lieytaeyi 


po ukończonej licytacyi zwróconem będzie. 
Przejrzenie aktu oszacowania i ekstrakt tabu- 
larny w tutejszym sądzie złożonych się dozwala. 
O tej licytacyi uwiadamia się Dyrekcyę pierw- 


szej austryackiej kasy oszezędności we Wiedniu, p. 
Jana Urbańskiego w Duńkowieach i wszystkich wie- 
rzycieli hypotecznych, z miejsca pobytu wiadomych, 
do rak własnych, zaś wszystkich, którzyby po dniu 
7. lipea 1869 do tabuli weszli, albo którymby z ja- 
kiehbadz przyczyn uchwała lieytacyjna do rąk wła- 
snych wcześnie, lub całkiem nie mogła być dore- 
czoną, przez kuratora w osobie p. adwokata krajo- 
wego Dr. Madejskiego postanowionego, na któregoż 


substytuta się teraz p. adwokata krajowego Dr. Illa- 
siewicza mianuje. 
Z rady e. k. sądu obwodowego. 
Przemyśl, dnia 21. lipca 1869. 


(1868) © b i c t. (10 

Nro. 2147. Vom Peczeniżyner k. k. Bezirksge⸗ 
richte wird Über Anſuchen des Czernowitzer k. k. 
Landesgerichtes vom 5. Mai 1869 3. 8180 zur Gin» 
bringung des durch Eypra Heitler gegen die liegende 
Maffe des Josel Mühlbauer erfiegten Betrages von 
45 fl. 15 kr. ſammt 6% Zinſen vom 28. Mai 1867 


‚gerechnet, dann der Gerichtskoſten pr. 4 fl. und der 


Executionskoſten pr. 2 fl. 42 fr, 13 fl. 34 Pr., 3 fl. 
42 kr. Dft. W. die in Jabłonów unter CNr. 175 gele- 
gene, der liegenden Maffe des Josel Mühlbauer gebó: 
rige, in der Verwaltung des Heinrich Mühlbauer be⸗ 
findlichen, auf 175 fl: öſt. W. geſchätzten Realität, die 
oͤffentliche executive Veräußerung in 3 Terminen, und 
zwar: am 19. Auguſt, 23. September und 21. Octo⸗ 
ber 1869 um 10 Uhr Vormittags beſtimmt, wozu die 
Kaufluſtigen eingeladen werden. 
Peczeniżyn, 23. Juni 1869. 


(1874) Licitatious- Ankündigung. (1) 
Nr. 14950. Am 2. September 1869 werden bei 
dem k. k. Cameral-Wirthſchaſtsamte in Kutty die in 
der Kossower Herrſchafts-Abtheilung gelegenen und 
in nachſtehenden Pachtſectionen eingetheilten Game: 
ralmahlmühlen, und zwar: 
J. Section im Dorfe Monastersko 
eine Mahlmühle mit drei Gängen und 
dem Alusrufspreiee 710 fl. 88 kr. 
II. Section Moskalówka obere und 
mittlere Mahlmühle mit fünf Gängen 
und einer Hirſenſtampfe . . 1003 , 64 „ 
III. Section Moskalówka eine Mahl⸗ 
muͤhle (die untere genannt) mit drei 
Gängen und einer Hirſenſtampfe . . 
IV. Section Alt-Kossów drei Mahl⸗ 
mühlen mit fteben Gängen und einer 
Heſenſtamp fe 1505, 
V. Section Smodna eine Mahlmühle 
mit zwei Gängen und einer Hirſen— 
N ˖²˙⅛ b 12 
VI. Sect. Czerhanówka zwei Mahl⸗ 
mühlen mit vier Gängen 
VII. Section Sokołówka die obere 
Mahlmühle mit zwei Gängen und einer 
Tuchw alen ene e o 0 0 WE 
VIII. Section Sokołówka untere 
Mahlmühle mit zwei Gängen und einer 
Hirſenſtampfe 286 „ 76 „ 


mit dem Coneretualfiscalpreiſe . . . 4444 fl. 98 kr. 
dfterr. Währ. im Wege der öffentlichen Lieitation auf 
die Dauer von drei Jahren, nämlich vom 1. Nonem- 
ber 1869 bis Ende October 1872 verpachtet werden. 

Als Vadium haben die Licitationsluſtigen 10% 
des Ausrufspreiſes der Lieitations⸗Commiſſion zu über- 
geben oder der Offerte beizuſchließen. 

Die Offerten find längſtens bis einſchließig iten 
September 1869 — 6 Uhr Nachmittags beim Vor- 
ſtande des Kuttyer k. k. Cameral-Wirthſchaftsamtes 
zu überreichen, bei welchem auch die Lieitationsbe— 
dingniſſe eingeſehen werdeu können. 

Von der k. k. Finanz-Bezirks⸗Direction. 

Kołomea, am 11. Auguſt 1869. 


430 „ 13 , 


143 
143, 


215 , 
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(1883) m dyk (1) 

L. 2203. C. k. sąd powiatowy w Nadwornie 
ogłasza niniejszem, że w celu zaspokojenia sumy 45 
złr. w. a. z przynal. przez ks. Józefa Hankiewicza, 


Każdy chęć kupienia majacy winien będzie 
wadyum 10% ceny 
oszacowania gotówką, albo obligacyami długu pań- 
stwa, lub też galicyjskiemi listami zastawnemi we- 
dług kursu ostatniego, lub książkami kasy oszeze- 
dności wedle imientej wartości do rąk lieytacyjnej 
komisyi złożyć, które to wadyum, jeźli w gotówce 
złożone zostało, najwięcej ofiarującemu w pierwszą 
połowę ceny kupna wliczonem, innym zaś kupującym 


naprzeciw Mojżeszowi Kramer wywalczonej, sprzedaż 
publiczna połowy realności pod Nr. kon. 296 w Na- 
dwornie położonej, pod następującemi warunkami do- 
zwoloną została. 

1. Przedmiot sprzedaży przymusowej stanowi 
połowa realności pod konskr. Nr. 236 w Nadwornie 
położona, w protokole z dnia 3. maja 1869 opisana 
i oszacowana. 

2. Za cenę wywoławczą stanowi się cenę sza- 
eunkową w ilości 160 zł. w. a. 

3. Każdy chęć licytowania mający ma przed li- 
eytacya wadyum w kwocie 16 zł. w. a. w gotówce 
do rąk komisyi złożyć, resztująca zaś kwota do ceny 
kupna ma być przez nabywcę w 30. dniach po uzy- 
skanem potwierdzeniu do rak sądu złożona, złożone 
zaś wadyum po lieytacyi innnym licytantom zwróco- 
nem będzie. 

4. Licytacya odbędzie się w dwóch terminaeh, 
na dniu 13g0 i 30go września 1869 o godzinie Ħtej 
rano, przez e. k. notaryusza Masłowskiego pod tym 
warunkiem, iż na pierwszym połowa nadmienionej 
realności tylko wyżej ceny szacunkowej lub przynaj- 
mniej za takowa, na drugim zaś terminie niżej tej 
ceny za jakąkolwiek cenę sprzedana bedzie. 

3. Nabywca obowiązany jest z dniem oddania 
mu realności podatki i inne ciężary gminne ponosić. 

6. Gdyby się po sprzedaniu tej realności jaki 
dług rządowy okazał, to nabywca takowy jest obo- 
wiązany ten dług z własnego zapłacić. 

7. Po całkowitem uiszezeniu ceny kupna. na- 
bywca na własny koszt otrzyma dekret własności, i 
wprowadzony będzie w fizyczne posiadanie. 

8. Gdyby nabywca któremukolwiek warunkowi 
zadość nieuezynif, natenczas na koszt i niebezpie- 
czeństwo jego rozpisuje się nowa licylacya, która na 
jednym terminie się odbędzie. 

9. O tej licytacyi zawiadamia się obie strony 
ie. k. urząd podatkowy. 

Z e. k. sądu powiatowego. 

Nadworna, dnia 3. sierpnia 1869. 


(1878) E dy kt. (1) 

L. 2593. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie 
niniejszym edyktem wszystkim wierzycielom. których 
pretensye na połowie dóbr Rudenka Lackiego w da- 
wnym obwodzie Złoczowskim położonych , Józefa i 
Feliksa Bydłowskich własnych, są zabezpieczone, o- 
znajmia, że za zniesione powinności poddańcze z po- 
łowy tych dóbr kapitał wynagrodzenia w ilości 1956 
zł. 35 kr. m. k. wymierzony został. 

Wzywa się wszystkich tych wierzycieli, których 
pretensye na wspomnionej połowie dóbr Rudenka Lac- 
kiego są zahipotekowane, aby albo ustnie w sądzie 
tutejszym lub też pisemnie przez protokół podawczy 
sądu tutejszego swe zgłoszenia zawierające w sobie 
dokładnie oznaczone imię i przezwisko i miejsce za- 
mieszkania (numer domu) zgłaszającego lub też jego 
pełnomocnika, który według przepisów prawa wy- 
stawione i legalizowane pełnomocnictwo ma, dołą- 
czyć z wyrażeniem kwoty żądanej wierzytelności hi- 
potekowanej, tak eo do kapitału, jakoteż co do od- 
setköw, jezli takowym równe prawo zastawu z kapi- 
łem przysłuża, z powołaniem pozycyi tabularnej zgło- 
szonej wierzytelności, a w razie, jeźli zgłaszający 
swe miejsce pobytu ma po za obrębem jurysdykeyj- 
nym tutejszego e. k. sadu obwodowego, z wymienie- 
niem okręgu sądu tutejszego, zamieszkałego pełno- 
moenika do przyjmowania wezwań sądowych, gdyż 
w razie przeciwnym takowe li tylko przez pocztę 
zgłaszającemu, a to z równym skutkiem prawnym 
jakby do rąk własnych doręczone były, odsełane będą, 
a to tem pewniej inclusive do 45. października 1869 
wnieśli, gdyż w razie przeciwnym, wierzyciel się nie- 
zgłaszający, przy terminie , który później do wysłu- 
chania interesowanych oznaczony zostanie, nie będzie 
więcej słuchany, lecz będzie uważany za przyzwalające- 
go na przekazanie swej wierzytelności na powyższy ka- 
pitał wynagrodzenia w miarę na niego przychodzą- 
cego porządku, nadto traci prawo do jakiegokolwiek 
zarzutu niemniej do jakichkolwiek kroków prawnych 
przeciw ugodzie, jakąby na terminie się stawiące in- 
teresowani w myśl $. 5 patentu z 25. września 1850 
zawarli, presumując, że jego wierzytelność w miarę 
swego porządku tabularnego na kapitał wynagrodze- 
nia przekazaną, lub też według $. 27. ces. patentu 
z dnia 8. listopada 1858 przy gruncie pozostawioną 
została. 

Z rady e. k. sądu obwodowego. 

Złoczów, dnia 30. czerwca 1869. 


(1831) E dykt (1) 

Nr. 1658. Ces. król. sąd powiatowy w Ciesza- 
nowie za przyzwoleniem e. k. sądu krajowego we 
Lwowie z dnia 22. maja 1869 L. 25168 uznał Jacka 
Lac z Utazowa głupkowatym, nadając mu kuratora 
w osobie Semka Skalija. 

Co niniejszem do powszechnej wiadomości sie 
podaje. 

Z c. k. sądu powiatowego. 
Cieszanów, 30. czerwca 1869. 


(1880) E dy K ti. (1) 

Nr. 2461. Podaje się do powszechnej wiado- 
mości, że Ambrozy Kubicz, gospodarz gruntowy ze j 
Słomki, uchwałą c. k. sądu krajowego Krakowskiego ; 
z dnia 7. czerwca 1869 do L. 8320 za marnotrawcę 
uznany, i nad nim kuratela w osobie Jakóba kociołka 
rozciągnięta została. 

Z e. k. sądu powiatowego. 
Bochnia, dnia 12. lipca 1369. 
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; Nr. 972 
sów und Pistyn 


Ficitations » Ankündigung. @) 
Beim k. k. Wirthſchaftsamte in Kutty werden nachbenannte zur Relchóbomidne Rutty, Kos- 
gehörigen Gutsobjeecte im öffentlichen Verſteigerungswege veräußert werden, und zwar: 


Die zum Verkaufe beſtimmten Objecte Der N | 


Das 
10% 
preis Bad. 


T ps . Licitations⸗ 
| befinden ſich im Be: | Biden beträgt zá 
I reiche der Ortichaft Gebäude Grundſtüͤcke |— —ͤ— — 
&| unter der Benennung | Joch ge fl. | kr. | fl. 
| 
i Zerebije d | Acker | He . | kin 23. Aus 
| in Alt-Kutty | | Wieſe | O 8598, | 2] guft 1869 
r | 2 
2 Turhaniec | * Acker | 11 s Am 24. Aus 
Wieje 6| 908]4 846 17| 86] gujt 1868 
in Chomezyn | Beibe | 0 | 
3 Fleiſchbank vom weichen Holze | Am 25 Aus 
in Pistyn mit Dranipen-Beba: | Baugrund — 9] guſt 1869 


chung Bormittagś 
| | 


— I 


— if 8 

| | | 
| 

| 


A Alpe Ihnatessa | = Alpenweide | 244 1290 > lum 25. Au 
in Hryniowa | Nadelholz⸗ | 10 zc 1274, 571281869 Stachu 
mald | | | 

Mineralquelle mit hate auf Untera} Burkut Zul: 
elſenhältigen Sauer⸗[mauerung vom weichen Thal abgetri.- 
linge nebſt der Bade⸗[Holze im Jahre 1860 bener Thal 
anſtalt Burkut in Hry-ferbout mit einem Schin⸗J grund theil- Am 26. Aus 
niowa ſammt der Pro-Ideldache verſehen, basf weiſe ausg:: guſt 1869 
pinationsgerechtſame rin 3 Zimmer und 3 Küstrottet. 13 1480 


jedoch ausſchließlichſchen mit ſeparaten Eins 
nur auf dem zum Ver⸗Igäugen. Waldboden 
kaufe beſtimmten Ra-] Deneben befindet fh] Kremenica 
jon. eine Stallunng ſammtſmit Kichtentt: 
Schopfen aus weichem] ſtand zu Ech 
Materiale. den Seiten des 
Baches. 25 


| I. md | 

Zum Kaufe werden alle zugelaſſen, welche nicht bievon durch allgemeine Geſeze ausgeſchloſſen find. 

Es werden auch ſchriftliche, verſiegelte, vorſchriftesmäßig ausgefertigte und mit dem entſprechenden Bas 
dium verſehene Offerten angenommen. * 

Solche müſſen jedoch längſteus bis 6 Uhr Abends des dem Lleltatteas⸗Termine vorangehenden Tages 
dem Vorſteher des k. k. Cameral⸗Wirtſchaftsamtes in Kutty überreicht werden. „małą 

Die näheren Lieitationebedingungen können jederzeit hiergerichts eingeſehen werden. 
Vom k. k. Cameral⸗Girthſchaftsamte. — Kuity, am 27. Juli 1869. 


Obwieszezenie lieytacyi. 


i Nr. 972. Ces. król. urząd ekononiiezny w Kutach sprzedaje w io:lze publicznej licytacyi następue 
jące -realności do dóbr kamieralnych Kuty, Kossów i Pistyń należące, a mianowicie: 


z Realność rrt się mająca Cena wy- | 10% 

8 pod an wołania | wad. 

r pra . Termin 

ee sieć w 3 rzestrzen wynosi n 8 

E , be pe w obrę Aa — | „| Jieytaeyi 

— r morg C 21. k. zł. 

sążn 
— f , 8 — 
Zerebija arne 711375 dnia 23. sier- 
17% Starókutach = łąka 10/1237 | 8589 60] -860 | pnia 1869 
h 11) 761 
Turhaniec emg Ig dnia 24. sier- 
2 l G>» * łąka 6| sos) 846 |17] 85 wra) 
w Chomczynie BE 3| 566 ? | pnia 1869 
. Bee P ` fdniags. sier- 
3 Jatki z drzewa miękkiego | grunt pod m * f 
w Pistyniu dranicami pokryte | budynkiem | — | 10] 88 — g | Pata 1869 
przed połud. 
4 Pokonina Ihnatesa 1 b 2441100 dnia 25. sier- 
Be. — w połoninac nia 1869 

w IIryniowie Merke sy 10 362 jiena a po południu 
Zdrój szczawowy | Dom mieszkalny wr. | Burkut kuh 

Burkut zwany wraz | 1850 na podmuro- | Dolina leśna 

2 zakładem kąpielo- | waniu z miękkiego | całkiem wy- 

wym w obrębie gmi- | drzewa wybudowany | rębana i po 

ny Hryniowa leżącym | i gontami pokryty, | części wy- i 

z dołączeniem prawa | mieści w sobie trzy | korezowana | 13/1489 ’ 

g] propinacyi, jednakże | pokoje i 3 kuchnie + dnia 26. sier- 
wyłącznie tylka wo- | z osobnemi wcho- | las świer- pnia 1869 
brębie sprzedać się | dami. d kowy Kre- 21863 94 187 
mającej realności. Obok tegoż znaj- | menica po ! 

duje się stajnia i | obu stronach 
szopa także z mięk- | potoku 25| — 


kiego materyału zbu- 


dowana. 
| 


Do kupna”przypuszczonymi będą wszyscy, którzy od tego nie są wyłączeni ogólnemi prawami, 
isemne, dobrze opieczętowane iw odpowiedne wadyum zaopatrzone oferty można podawać tylko 
re godziny w wieczór dnia termin lieytacyi poprzedzającego na ręce przełożonego c.k. urzędu eko- 
ego w Kutach. 
Bliższe warunki licytacyi wolno każdego czasu w tymże c. k. urzędzie przejrzeć. 
C. k. zarząd dóbr skarbowych. — Kuty, dnia 27. lipca 1869. 


— AT o 2 Sambor, am 10. Auguft 1869. — 
2 


(1861) Vorladung. e) 

Nr. 9897. Nachdem am sten Juli 1869 zwie 
ſchen den Mikołajower und Sterkowcer herrſchaftlichen 
Feldern 9 Collien Waaren enthaltend 29 Stück be 


Idruckten Perkals, 3 Stück Rockzeug, 1 Stück Bruxclin 


und 1 Stück Barege unter Anzeigungen einer Gee 
fällsübertretung angehalten wurden, und der Eigen— 
thümer dieſer Waaren unbekannt iſt, fo wird Jeder- 
mann, der einen Anſpruch auf dieſe Waaren geltend 
machen zu kennen glaubt, aufgefordert, binnen neun 
zig Tagen vom Tage der Kundmachung der gegen: 


— | Wdrtigen Vorladung an gerechnet, in der Amtskanz⸗ 


lei der k. k. Finanz Bezirks s Direction Brody zu er- 
ſcheinen, widrigens, wenn dieſes unterbleiben ſollte, 
mit der angehaltenen Sache den Geſetzen gemäß ver: 
fahren werden wird. 
Von der k. k. Finanz⸗Bezirks⸗Dtrection. 
Brody, am 29. Juli 1869. 


(1864) . d y k t. (2 

L. 9117. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski za- 
wiadamia niniejszem, że przeciw Katarzynie z Milew- 
skich Morysonowej z miejsca pobytu i życia niezna- 
nej, a w razie jej śmierci przeciw jej z życia i na- 
zwisk i imion, tudzież z miejsca pobytu niewiado- 
mym spadkobiercom i prawonabywcom pp. Alojzy i 


[Jan Olszańscy pod dniem igo sierpnia 1869 J. 9117 


ozew o wyekstabulowanie i wykreślenie ze stanu 
iernego części dóbr Kupczyńce Dom. 477. p. 425 
n. 3. on. zaintabulowanej ugody z dnia 24. czerwca 


—— | 1806 wraz z wszystkiem z tej ugody przysłużające- 


mi prawami wnieśli. 

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiado- 
me jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. 
adwokata Dra. Maxa, zastępcą tego zaś p. adwokat 
Dr. Żywicki niebezpieczeństwem i na koszta tych po- 
zwanych ustanowiony został, z którym spór wymie- 
niony według ustaw sądowego postępowania przepro- 
wadzony będzie. 

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych 
ozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma 
i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcze- 
śnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego 
sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie praw 
swoich służące kroki poczynili, inaczej skutki zanie- 
dbania swej winie przypisać będą musieli. 

Tarnopol, dnia 4. sierpnia 1869. 


(1871) Obwieszczenie. (2) 


L. 848. Wzgledem wypuszczenia tntejszej 
miejskiej propinacyi piwa i wódki w trzyletnią dzię- 
rzawę, to jest: od igo stycznia 1870 do ostatniego 
grudnia 1872 odbędzie się czwarta publiczna licyta- 
cya w tutejszym urzędzie gminnym na dniu 31. sier- 
puia 1869 o godzinie 9tej przed południem, na któ- 
rg panów przedsiębiorców zaprasza się. 

Cena wywołania wynosi rocznie 12505 zł. wal. 
austr., zaś wadyum 1250 zł, wal. austr, 

Pisemne oferty przed rozpoczęciem ustnej licy- 
tacyi będą także przyjmowane. a warunki licytacyjne 
mogą być w godzinach urzędowych w tutejszej re- 
gistraturze przejrzane. 

Urząd gminny miasta. 

Wieliczka, dnia 9. sierpnia 1869. 


(1860) Obwieszezenie. (2) 


L. 35077. Celem wykonania builowli z faszyn 
na rzece Soli pod Oświęcimem dla ochrony mostu 
Nr. 27 na gościńcu „ARR Kętsku-Oświęcimskim 
w okręgu budowniczym Bielskim, ogłusza się niniej- 
szem licytacya zapomocą ofert. 

Cena fiskalna wynosi 2277 zł. 20 e. 

Bliższe warunki licytacyjne można przeglądnąć 
w e. k. starostwie w Białej. . , 

Osoby życzące sobie objąć to przedsiębiorstwo, 
mają wnieść oferty swoje. ułożone według przepisu, 
t. J. ostemplowane z wyrażeniem ceny ofiarowanej 
liezbami i literami i opatrzone w Sproeent. wadyum 
najdalej do godziny 12tej w południe dnia 30. sicr- 
pnia r. b. do wyż wymienionego urzędu. 

Oferty nie odpowiadające przepisom lub nie po- 
dane w przeznaczonym czasie, nie będą uwzględ- 
nione. 

Z e. k. Namiestnietwa. 

Lwów, dnia 7. sierpnia 1869. 


(1885) Obwieszezenie. (2) 

Nr. 531 i 832. Wydział lwowskiej izby adwo- 
katów donosi niniejszem do publicznej wiadomości, 
iż uchwałą tegoż Wydziału z duia 10. sierpnia 1869 
do L. 531 i 532 Dr. Edward Hofman w poczet ad- 
wokatów we Lwowie, Dr. Maurycy Karcz w poczet 
adwokatów w Żółkwi zamieszkałych wpisani zostali. 

Z Wydziału izby adwokatów. 
Lwów, dnia 10. sierpnia 1869. 


(1876) Concurs : Berlautbarung. (2) 
tro. 1027-Pr. Bei dem k. k. Bezirksgerichte in 


|Rożniatów ift eine Bezirksgerichts⸗Adjunktenſtelle mit 


dem Gehalte von 800 fl. dft. W. erledigt. 
Bewerber um dieſe Stelle haben ihre Geſuche 
binnen 4 Wochen an das Präſidium des Samborer 

k. k. Kreisgerichtes gelangen zu laflın. 
Vom k. k. Kreisgerichts⸗Präſidium. 


(1867) Kundmachung (t 


W., fo wie der bei der Vornahme der erſten Feibie— 
tung beſtrittenen Auslagen von 12 fl. und 7 fl. 67 kr. 
oͤſt. W. wie der gegenwärtigen Executtonskoſten von 
9 fl. 56 kr. dft. W. die executive Feilbietung der frå- 
her dem Jossel Diamand nunmehr der liegenden Maſſe 
nach Jossel Diamand gehörigen in Posuchow sub C. 
Nr. 10 und Rep. Nr. 12 gelegenen, keinen Grund- 
buchskörper bildenden Ruſtikalgrundwirthſchaftshälfte 
zu Gunſten des Salamon Rubin unter nachſtehenden 
Bedingungen abgehalten werden wird: 


1. Als Ausrufspreis wird der gerichtlich erho⸗ 


bene Schätzungswerth dieſer Ruſticalgrundwirthſchafts⸗ 
hälfte im Betrage von 670 fl. 10 kr. öſt. W., 
genommen. 


2. Jeder Kaufluſtige hat mit Ausnahme des 
Executionsführers vor Beginn der Licktation 10% des 
Schätzungswerthes 67 fl. dit. W. als Vadium zu ers 
legen, welche dem Beſtbieter in den Kaufpreis einge⸗ 
rechnet, den übrigen Kauflufttgen aber gleich nach Ab» 
ſchluß der Feilbietung zurüͤckgeſtellt werden wird. Der 
Grecutionsführer haftet jedoch für den etwa gemach⸗ 


ten Anbot mit der exequirten Forderung. 


3. Zur Feilbietung dieſer Ruſticalgrundwirth⸗ 
ſchaftshälfte werden drei Termine, nämlich am 26. 
Auguſt 1869, 27. September und 27. Oetober 1869, 
jedesmal um 9 Uhr Vormittags beſtimmt, mit dem, 


daß diefe Grundwirthſchaftshalfte am erſten und zwei⸗ 
ten Termine blos über, oder um den Schätzungswerth 
wird veräußert werden, 
dem Schaätzungswerthe wird veräußert werden. 


4. Der Beftb.eter tft verpflichtet den Kaufſchtl⸗ 
ling nach Abſchlag des etwa erlegten Vadiums bin⸗ 
nen 14 Tagen nach Zuſtellung des die Feilbietung 
genehmigenden Beſcheides an das Hierger. Depoſiten⸗ 


amt zu erlegen. 
5. Sollte der Beſtbieter den Kaufſchilling erlegt 


haben wird, fo wird ihm das Eigenthumedecret augs 


gefolgt, terjelbe über Unſuchen auf eigene Koſten in 


den phyſiſchen Befig der erkauften Grundwirthſchafte⸗ 
hälfte eingeſetzt und die etwa auf der Grundwirth⸗ 
ſchaft verſicherten Laſten auf den Kaufſchilling übers 


tragen. 
g 6. Sollte der Beſtbieter dieſen Feilbtetungsbe⸗ 
dingungen nicht nachkommen, fo wird das erlegte Bas 
dium für verfallen erklärt, und biefe Realität in eis 
nem einzigen Termine um was immer für einen Preis 
auf deſſen Gefahr und Koſten veräußert. ! 


7 Die Rarflufiigen werden hinſichtlich der auf 


der zu veraußeruden Realitätshälfte haftenden Steu⸗ 
ertuͤckſtände und ſonſtigen Abgaben an das k. k. Steuer⸗ 


amt in Brzeżany und in Betreff der Laſten an das 
Pfandungsprotokoll beziehungsweiſe Protokoll über 
die pfandweiſe Beſchreibung der Grund wirtbſchafs⸗ 


hälfte gewieſen. 
Vom k. k. Bezirksgerichte. 
Brzeżany, am 3. Juli 1860. 


(1863) CV | CHEC (2) 

Nro. 9634. Bom Stanisławower k. k. Kreisgerichte 
wird hiemit kundgemacht, daß zur Hereinbringung 
der durch Rudolf Uniszewski gegen Carl Radliński 
erſtegten Forderung von 1119 fl. 38%, tr. und 840 fl. 
dit. W., beide in galiziſchen Grundentlaſtungs⸗Obli⸗ 
gationen ſ. N. G. die executive Feilbietung der zu 
Gunſten des Carl Radlinski über den ob den Gütern 
Kozina Dom. 314, pag. 182 n. 66 on. sub lit. a) und 
b) zu Gunſten der Fr. Maria Minasiewiez intabulirten 
Rechten und Verbindlichkeiten Instr. 978, pag. 224 n. 1 
on. ſuperintabulirten Summe pr. 20.000 fl. in drei 
Terminen, und zwar: am 28. October 1869, am 16. 
December 1869 und am 10, Februar 1870, jedesmal 
um 10 Uhr Vormittags hiergerichts unter nachſtehends 
modifizirten Bedingungen vorgenommen werden wird: 

1) Bei den erſten zwei Terminen wird diefe 
feilzubiethende Forderung nur um oder Über ben Ilos 
minalwerth, beim dritten Termine aber auch unter 
demselben um was immer für einen Preis hintanges 
geben werden. 

2) Jeder Kaufluſtige iſt verbunden ein 87 Va⸗ 
dium, allo den Betrag von 1000 fl. öſt. W. im Baas 
ren, oder in Staatspapieren nach dem in der Gazeta 
Lwowska notorirten Courſe, jedoch nicht über den 
Mominalwerth derſelben zu Handen der Licitations⸗ 
Commiſſton zu erlegen, welches Vadium dem Erſteher, 
wenn es in baarem Gelde beſtehen wuͤrde, in den 
Kaufſchilling eingerechnet, den Uebrigen aber zurück⸗ 
geſtellt werden wird. 

3) Der Beſtbiether iſt verpflichtet binnen 30 Ta⸗ 
gen vom Tage des zu Gericht genommenen Feilbie— 
tungsactes den ſämmtlichen Kaufſchilling baar zu er⸗ 
legen. 


“a 

Nr. 3042. Vom k. k. Bezirksgerichte zu Brze- 
żany wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Herein⸗ 
bringung der vom Salamon Rubin gegen die Nachlaß⸗ 
maſſe nach Jossel Diamand erſtegten Forderung von 
425 fl. dit. W. ſammt 6% Intereſſen vom 20. Quli 
1865, der zuerkannten Executionskoſten von ë fl. 1 kr. 
dſt. W. und 10 fl. 73 kr. dft. W., 11 fl. 11 kr. Bit. 


an⸗ 


am dritten aber auch unter 
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Kaufſchilling, beziehungsweiſe den nach Abzug der 
erfiegien Forderung verbleibenden Reſtkauſſchilling er: 
legt haben würde, wird ihm das Eigenthumsdeeret 
über dieſe erſtandene Forderung ausgehändiget, der⸗ 
ſelbe als Eigenthümer dieſer Forderung über ſein An⸗ 
ſuchen intabulirt, und alle auf derſelben aushaftenden 
Schulden und Laſten (mit Ausnahme der nach Abſatz 
4 übernommenen) werden extabulirt und auf den 
Kauſſchilling übertragen werden. 

6) Falls aber der Beſtbiether den gegenmättis 
gen Lieitations⸗Bedingniſſen nicht nachkommen wird, 
ſo wird auf ſeine Gefahr und Koſten dieſe Forderung 
in einem einzigen Licitationstermine um was immer 
für einen Preis veräußert werden. 

Hievon werden beide Streittheile und die Hy⸗ 
pothekarglaubiger zu eigenen Handen, dann alle dies 
jenigen, denen aus was immer für einem Grunde der 
gegenwärtige Licktationsbeſcheid vor dem Termine nicht 
zugeſtellt werden könnte, zu Handen des hiemit fir 
fte in der Perſon des Hr. Advocaten Dr. Wurzel be: 
ſtellten Courators verſtändigt. 

Stanislau, 10. Juli 1869. 


(1869) Konkurs (2) 

Nr. 26. Celem obsadzenia posady notaryalnej 
w Podhajcach w okręgu Izby notaryalnej Złoczow- 
skiej ogłasza się konkurs. . 

Kompetenci mają swe dotyczące podania w prze- 
ciągu czterech tygodni od dnia trzeciego umieszcze- 
nia tego ogłoszenia w urzędowej „Gazecie Lwow- 
skiej* rachując, stosownie do $. 14. ces. pat. z dnia 
21. maja 1855 Nr. 94. Dz. pr. pań. i do rozporzą- 
dzeń wys. e. k. ministeryum sprawiediiwości z dnia 
14. maja 1856 1. 10567 i z dnia 19. września 1856 
l. 20584 do tej e. k. Izby notaryalnej wnieść. 

Od e. k. Izby notaryalnej. 
Złoczów, dnia 10. sierpnia 1869. 


(1870) E dykt (2) 
Nr. 26. Wzywa się wszystkich, którzy z poz 
wodu urzędowania c. k. notaryusza Konrada Walie- 
kiego z Podhajec, teraz z fuukeyi notaryalnej zu- 
pełnie usuniętego, zaspokojenie swych pretensyi z te- 
goż kaucyi notaryalnej sobie roszczą, by te w prze- 
ciągu sześć miesięcy od dnia trzeciego umieszczenia 
tego edyktu w urzędowej „Gazecie Lwowskiej“ ra- 
chując do tej c. k. Izby notaryalnej tem pewniej 
zgłosili, inaczej bowiem po upływie tego terminu 
zwrócenie tej kaucyi nastąpiłoby. 
Od e. k. Izby notsryalnej. 
1 Złoczów, dnia 10. sierpnia 1869. 


(1865) Obwieszezenie. (2) 

Nr. 9118. Ces. król. sąd obwodowy Tarnopol- 
ski zawiadamia niniejszem, Ze przeciw Katarzynie 
z Milewskich Morysonowej, z miejsea pobytu i życia 
nieznanej, a w razie jej śmierci przeciw jej z życia, 
nazwiska i imion, tudzież z miejsca pobytu niewia- 
domym spadkobiercom i prawonabyweom pp. Alojzy 
i Jan Olszańsey pod dniem 1. sierpnia 1869 1. 9118 
poze o wyextabulowanie i wykreślenie ze stanu 
iernego części dóbr Knpczyńce Dom. 477, pag. 425 
n. 4 on. z mocy kontraktu dzierżawnego z dnia 24go 
czerwca 1806 zaintabulowanego prawa trzechletniej 


wraz z odnoszącemi. się do tego prawami wnieśli. 

« Ponieważ miejsce pobytu — niewiadome 
jest, przeto tymże obrońca sądowy w osohie p. ad- 
wokata Dr. Maxa, zastępcą tego zaś p. adwokat Dr. 
Żywieki niebezpieczeństwem i na koszt tych pozwa- 
nych ustanowiony został, z którym spór wymieniony 
według ustaw sądowego postępowania przeprowa- 
dzony będzie. * 

Upomina się zatem z miejsca pobytu niezna- 
nych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy 
pisma i inne dowody ku obronie praw swoich słu- 
u wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę 
obrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku 
obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki 
zaniedbania swej winie przypisać będą musieli. 

Tarnopol, dnia 4. sierpnia 1869. 


(1872) | Obwieszczenie. (2) 
L. 76. Wydział Złoczowskiej Izby adwokatów 
oznajmia, że p. Dr. Dawid Billet został wpisany w 
listę adwokatów Izby Złoczowskiej z siedzibą w Zło- 
czowie. 
Z Wydziału Izby adwokatów. 
Złoczów, dnia 11. sierpnia 1869. 


(1806) | Qbwieszczenie, (3) 
Nr. 2176. W Bóbrce otwarta została stacya te- 
| ra z służbą ograniczoną dla powszechnego 
użytku. 
C. k. Inspektorat telegrafów. 
Lwow, dnia 3. sierpnia 1869. 


(1795) Ricitationd - Kundmachung. (3) 


dzierżawy 30 poddanych i 250 morgów płaszczyzny 


chen⸗Pfoſten, Reibſcheite, Speichen⸗ und Krampen⸗ 
Stiele am 17. Auguſt 1869 um 10 Uhr Vormittags 
eine ſchriftliche Offertverhandlung mit Vorbehalt der 
Ratifikation Seitens des k. k. Reichs⸗Kriegsminiſte⸗ 
riums ſtattfinden wird. — — . 
Die zu veräußernden Holzforren, ſowie die nä 
heren Licitations⸗Bedingniſſe konnen an jedem Wert» 
tage von 7 bis 11 Uhr Vor⸗ und von 2 bis 5 Uhr 
Nachmittags im Zeughauſe eingeſehen werden. 
Lemberg, am 23. Juli 1869. 


, Ogłoszenie licytaeyi. ZE 
Nr. 512, Ze strony e. k. komendy artyleryi 
zbrojowniczej Nr. 18. we Lwowie podaje się niniej- 
szem do publicznej wiadomości, że celem sprzedaży 
nieprzydatnych już dla artyleryi materyałów drewnia- 
nych, jako to: sznie i innych części wozów, desek 
gruszkowych, sosnowych i bukowych, klocöw sosno- 
wych, luszni, forsztów bukowych, obręczy, sprychów 
itd. odbędzie się dnia 17 sierpnia 1869 o godzinie 
10tej przed południem licytacya za pomocą ofert pi- 
semnych z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez c, k. 
ministerstwo wojny dla całego państwa. f 
Artykuły sprzedać się mające, tudzież bliższe 
warunki lieytacyi przejrzeć można w każdy dzień 
powszedni od godziny 7mej do 11tej przew połu- 
dniem i od 2giej do Btej po południu w zbrojowni. 
Lwów, 23. lipca 1869. 


(1857) Lfcitatton$ « Ankündigung. (3) 


Nr. 34451. Am 23. Auguft 1869 wird bei bem 
k. k. Cameral-Wirthſchaftsamte in Niepołomice wegen 
Verpachtung der Propinationsgerechtſame in der zum 
Staatsgute Niepołomice gehörigen II. und III. Pree 
pinationsſection auf die Dauer von vier Jahren, das 
iſt auf die Zeit vom 1. Jänner 1870 bis Ende De⸗ 
cember 1873 eine oͤffentliche Licitation abgehalten 
werden. 

Die II. Section beſteht aus den Ortſchaften: 
Swiniaröw, Grobla, Trawniki, Drwinia, Wola Drwin- 
ska mit Zielona und Wyżyce mit zwei Wirthshäu⸗ 
jern tn Świniarów und Grobla, dann 25 Joch 770 Q. 
Klaftern Weder, 240 Q. Klafter Gärten und 2 Joch 
87 Q. Klafter Wieſen⸗ und Weidegründen. j 

Die III. Seetion beftceht aus den Ortſchaften: 
Mikluszowice, Dziewin, Gawłowek und Baczkow mit 
drei Wirthęchaufern zu Dziewin, Mikluszowice und 
Gawlowek, dann 9 Joch 1058 Q. Klafter Acker⸗ und 
1 Joch 192 Q. Klafter Wieſen⸗ und Weidegründen. 

Zum Fiscalpreiſe des jährlichen Pachtſchillings 
wird für die II. Section 1835 fl. und für bie III. Secs 
tion 1345 fl. 65 kr. öſt. W. angenommen. 

Die Pachtluſtigen haben 10% des Ausrufsprei⸗ 
fes als Vadium vor der Licitation zu erlegen. 

Die Pachtcaution ift mit dem vierten Theile des 
einjährigen Pachtſchillings zu leiſten, die Pachſchil⸗ 
lingsraten ſind monatlich voraus zu zahlen. 

Schriftliche, gehörig verſtegelte und mit dem er: 
forderlichen Vadium verſehene Offerten können bis 
22. Auguſt 1869 — drei Uhr Nachmittags bei dem 
Vorſteher des Niepołomicer Wirthſchaftsamtes Uber: 
reicht werden. 

Die näheren Liettattonsbedingniſſe, dann der 
Ausweis über die zur Propination gehörigen Ge- 
bäude und Giuntfiude find bet dem Niepołomicer 
Wirthſchaftsamte zu Jedermanns Einſicht offen. 

Von der k. k. Finanz» Landes s Direction. 

Lemberg, am 2. Auguſt 1869. 


Ogloszenie lies taezl. 

L. 34451. Dnia 23. sierpnia 1869 odbędzie się 
w e. k. zarządzie dóbr skarbowych w Niepołomicach 
publiczna lieytaeya w celu wydzierzawienia prawa 
propinacyi w Il. i III. do państwa Niepołomice nale- 
zgeych sekcyj na czas czterech lat, to jest od igo 
stycznia 1870 do końca grudnia 1873. 

II. sekcya obejmuje gminy Swiniaröw, Grobla, 
Trawniki, Drwinia, Wola Drwińska z Zieloną i Wy- 
życe i do tej sekcyi należą dwie karczmy w Swinia- 
rowie i Grobli, tudzież 25 morgów 770 kw. sążni 
roli, 240 kw. sążni ogrodów i 2 morgi 87 kw. sa- 
żni łąk i pastwisk. 

III. sekcya obejmuje gminy Mikluszowice, Dzie- 
win, Gawłowek i Baczków i do tej sekeyi należą 
trzy karczmy w Dziewiniu, Mikluszowicach i Ga- 
włowku, tudzież 9 morgów 1058 kw. sężni roli i 1 
morg 192 kw. sążni łąk i pastwisk. 

Cenę wywołalną jednorocznego czynszu slanowi 
się dla sekcyi II. na 1835 zł. a dla sekcyi III. na 
1345 zł. 65 c. w. a. 

Wadyum przed lieytacyą złożyć się mające wy- 
rosi 10proe. ceny wywołalnej. 

Kaucya wynosi czwartą część rocznego czyn- 
szu dzierzawnego, m raty dzierzawne mają być mie- 
sięcznie z góry uiszczane. . B 

Pisemne, opieczętowane i przepisane wadya, za- 
wierające oferty mogą być do dni 22. sierpnia 1869 
do 3ciej godziny po połudńiu do e. k. zarządu dóbr 
skarbowych w Niepołomicach wniesione. 

Bliższe warunki lieytacyi, tudzież wykaz budyn- 
ków i gruniów, do dzierzawy należących, można w 
e. k. urzędzie gospotłareczym w Niepołomicach przej- 
rzeć.  - 


C. k. krajowa dyrekcya skarbu 
Lwów, dnia 2. sierpnia 1869. 


